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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 214 

5 Φεβρουάριου 2013 


Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω σφαλμάτων 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθμ. απόφ. 97/2013. 

Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανι¬ 
κών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση ερ¬ 
γασίας δημοσίου δικαίου του φορέα Δήμου Ρό¬ 
δου, κατ’ εφαρμογή της παρ. Ια του άρθρου 33 του 
Ν. 4024/2011 - Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 594/2012 από¬ 
φασης Δημάρχου, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ’ 
αριθμ. Φ.Ε.Κ. 1331 /τ.Β"/23-04-2012 καθώς και της υπ’ 
αριθμ. 1041/2012 όμοιας τροποποιητικής η οποία δη¬ 
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αριθμ. 2121/τ.Β"/11-07-2012 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1) της παρ. Ια του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
226 Α') και τους 

2) τα ΦΕΚ «Περί Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας 
των πρώην Δήμων νήσου Ρόδου: 

α. Δήμος Ροδίων (2169/22-10-2008/τ.Β'). 
β. Δήμος Νότιας Ρόδου (302/23-03-2010/τ.Β'). 
γ Δήμος Πεταλούδων (685/14-04-2009/τ.Β'). 
δ. Δήμος Λινδίων (772/28-04-20 09/τ.Β'). 
ε. Δήμος Καμείρου (580/31-03-2009/τ.Β'). 
στ. Δήμος Καλλιθέας (363/30-03-2010/τ.Β'). 
ζ. Δήμος Αφάντου (1301/02-07-2009/τ.Β'). 
η. Δήμος Ιαλυσού (1768/2005/τ.Β'). 
θ. Δήμος Αταβύρου (1495/23-07-2009/τ.Β'). 
ι. Δήμος Αρχαγγέλου (1783/25-08-2009/τ.Β'). 

3) την υπ’ αριθμ. 71/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ¬ 
βουλίου Ρόδου σύμφωνα με την οποία εκδόθηκαν οι 
παρακάτω αποφάσεις του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκη¬ 
σης Αιγαίου για την κατάργηση των παρακάτω Ν.Π.Δ.Δ. 
και τη μεταφορά των υπηρετούντων υπαλλήλων τους 
σε συνιστώμενες προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις 
του Δήμου Ρόδου: 

α) 1938/26-5-2011 (ΦΕΚ 1360/τ. Β716.6.2011) για την κα¬ 
τάργηση του «Προσχολικά Κέντρα Δήμου Ροδίων» 
β) 1943/30-5-2011 (ΦΕΚ 1416/τ. Β'/16.6.2011) για την κα¬ 
τάργηση του «Ιο Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιω¬ 
μένων του Δήμου Ροδίων» 


γ) 1927/27-5-2011 (ΦΕΚ 1341/τ. Β'/16.6.2011) για την κα¬ 
τάργηση του «Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δή¬ 
μου Πεταλουδών Ν. Δωδεκανήσου» 

δ) 1937/27-5-2011 (ΦΕΚ 1341/τ. Β716.6.2011) για την κα¬ 
τάργηση του «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αρχαγγέ¬ 
λου» 

ε) 1924/24-5-2011 (ΦΕΚ 1340/τ. Β716.6.2011) για την κα¬ 
τάργηση του «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αφάντου» 

στ) 1942/26-5-2011 (ΦΕΚ 1340/τ. Β716.6.2011) για την 
κατάργηση του «Δημοτικός Οργανισμός Περιβάλλοντος 
(Δ.Ο.Π.Ε.) Δήμου Ρόδου» 

ζ) 1922/ΣΧΕΤ. 706/24-5-2011 (ΦΕΚ 1340/τ. Β716.6.2011) για 
την κατάργηση του «Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας 
(Δ.Ο.Π.) Δήμου Καλλιθέας» 

η) 1928/25-5-2011 (ΦΕΚ 1106/τ. Β73.6.2011) για την κα¬ 
τάργηση του «Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Δήμου 
Αρχαγγέλου (Δ.Ο.Π.Α.)» 

θ) 1941/24-5-2011 (ΦΕΚ 1106/τ. Β73.6.2011) για την κατάρ¬ 
γηση του «Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας (Δ.Ο.Π.Α.) 
Δήμουν Λινδίων» 

4) Τις διατάξεις του άρθρου 219 παρ. 5 του Ν. 3584/2007 
«Κύρωση του κώδικα κατάστασης δημοτικών και κοινο¬ 
τικών υπαλλήλων (ΦΕΚ 143/τ.Α728-6-2007) σύμφωνα με 
τις οποίες το προσωπικό των παραπάνω καταργούμε- 
νων Ν.Π.Δ.Δ. καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό του 
Δήμου Ρόδου». 

5) την υπ’ αριθμ. 68/2013 απόφαση του Δημάρχου, 
διαπιστώνουμε: 

Την αυτοδίκαιη κατάργηση τετρακοσίων σαράντα δύο 
(442) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού 
που προβλέπονται από τους οικείους οργανισμούς των 
πρώην Δήμων του Δήμου Ρόδου, όπως αναλυτικά προσ¬ 
διορίζονται, κατά κατηγορία και κλάδο, ως ακολούθως: 

Α. πρώην ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ 

1. Την αυτοδίκαιη κατάργηση διακοσίων μίας (201) 
κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού που 
προβλέπονται από τον οικείο οργανισμό του πρώην 
Δήμου Ροδίων, όπως αναλυτικά προσδιορίζονται, κατά 
κατηγορία και κλάδο, ως ακολούθως: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α 

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ 
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ 

Προβλεπόμενες 
οργανικές θέσεις 
(Α+Β) 

Καλυμμένες 

(Α) 

Κενές 

(Β) 

Κενές που 
εξαιρούνται από 
την κατάργηση, κατ. 
Εφαρμογή των περ. 
α ή/και β της παρ. 

Ια του αρ. 33 του ν. 
4024/2011 

Καταργούμενες 
κενές (Β μείον 
Γ+Δ) 

περ. α (Γ) 

περ. β (Δ) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ κλάδος 

ΠΕ 1 Διοικητικών 

17 

13 

4 



4 

ΠΕ 1 Οικονομικού Λογιστικού 

8 

4 

4 


2 

2 

ΠΕ 2 Αρχαιολόγων 
(προσωρινές προσωποπαγείς 
θέσεις) 1 

1 

1 

0 



0 

ΠΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών 

19 

9 

10 


1 

9 

ΠΕ 4 Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών 

18 

15 

3 



3 

ΠΕ 5 Μηχανολόγων- 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

8 

7 

1 



1 

ΠΕ 6 Τοπογράφων Μηχανικών 

6 

3 

3 



3 

ΠΕ 7 Χημικών Μηχανικών 
(προσωρινή προσωποπαγής 
θέση) 

1 

1 

0 



0 

ΠΕ 11 Πληροφορικής 

9 

4 

5 



5 

ΠΕ 15 Κτηνιάτρων 

2 

1 

1 



1 

ΠΕ 23 Ειδικού Ένστολου 
Προσωπικού 

10 

8 

2 



2 

ΠΕ Διεκπεραίωσης 

Υποθέσεων Πολιτών 
(προσωποπαγείς θέσεις) 

4 

4 

0 



0 

ΠΕ Νηπιαγωγών 
(προσωποπαγείς θέσεις) 

3 

3 

0 



0 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ κλάδος 

ΤΕ Ειδικών Κατηγοριών 
(προσωρινές προσωποπαγείς 
θέσεις) 

2 

2 

0 



0 

ΤΕ 2 Κοινωνικών Λειτουργών 
(προσωποπαγείς θέσεις) 

2 

2 

0 



0 

ΤΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών 
ΔομικώνΈργων- Υποδομής 

17 

8 

9 



9 

ΤΕ 4 Ηλεκτρολόγων - 
Μηχανολόγων Μηχανικών 

8 

4 

4 



4 

ΤΕ 5 Τοπογράφων Μηχανικών 

8 

4 

4 



4 

ΤΕ 8 Αδελφών Νοσοκόμων 
(προσωποπαγείς θέσεις) 

1 

1 

0 



0 

ΤΕ9 Βρεφονηπιοκόμων 
(προσωποπαγείς θέσεις) 

2 

2 

0 



0 
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ΤΕ Νηπιαγωγών 
(προσωποπαγείς θέσεις) 

1 

1 

0 



0 

ΤΕ 10 Φυσιοθεραπευτών 
(προσωποπαγείς θέσεις) 

1 

1 

0 



0 

ΤΕ 17 Διοικητικών - Λογιστών 

7 

(2 προσωποπαγείς) 

5 

(2 προσωπ.) 

2 



2 

ΤΕ 18 Εργοθεραπευτών 
(προσωποπαγείς θέσεις) 

1 

1 

0 



0 

ΤΕ 23 Ειδικού Ένστολου 
Προσωπικού (Δημοτικών 
Αστυνόμων) 

9 

7 

2 



2 

ΤΕ Εργοδηγών - Σχεδιαστών 
(προσωρινές προσωποπαγείς 
θέσεις) 

2 

2 

0 



0 

ΤΕ Διεκπεραίωσης 

Υποθέσεων Πολιτών 

4 

4 

0 



0 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ κλάδος 

ΔΕ 1 Διοικητικών 

137 

(7 προσωποπαγείς) 

80 

(7 προσωπ.) 

57 



57 

ΔΕ 3 Τηλεφωνητών 

3 

2 

1 



1 

ΔΕ 5 Δομικών Έργων 
(Εργοδηγού 

17 

9 

8 



8 

ΔΕ8 Βοηθών Βρεφοκόμων - 
Παιδοκόμων (προσωποπαγείς 
θέσεις) 

1 

1 

0 



0 

ΔΕ 23 Ειδικής Υπηρεσίας 
(Δημοτικής Αστυνομίας) 

40 

39 

1 



1 

ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγων 

31 

13 

18 



18 

ΔΕ27 Ηλεκτροτεχνίτες 
αυτοκινήτων 

5 

2 

3 



3 

ΔΕ30 Τεχνίτες 

117 

(2 προσωποπαγείς) 

55 

(2 προσωπ.) 

62 



62 

ΔΕ 37 Ιεροψάλτες 

2 

2 

0 



0 

ΔΕ Ειδικής Κατηγορίας 
(προσωρινές προσωποπαγείς 
θέσεις) 

1 

1 

0 



0 

ΔΕ Διεκπεραίωσης 

Υποθέσεων Πολιτών (ΚΕΠ) 

2 

2 

0 



0 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ κλάδος 

ΥΕ14 Βοηθητικό Προσωπικό 
(Βοηθοί Μαγείρου) 
(προσωποπαγείς θέσεις) 

3 

3 

0 



0 

ΥΕ 15 Οικογενειακών Βοηθών 
(προσωποπαγείς θέσεις) 

1 

1 

0 



0 

ΣΥΝΟΛΟ 

531 

327 

204 


3 

201 
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2. Ότι οι κενές οργανικές θέσεις, κατά κατηγορία και κλάδο προσωπικού, οι οποίες υπερβαίνουν το 60% των 
προβλεπόμενων στον οικείο οργανισμό οργανικών θέσεων, έχουν ως ακολούθως: 


ΠΙΝΑΚΑΣ Β 

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

Προβλεπόμενες 
οργανικές θέσεις 

Καλυμμένες 

θέσεις 

κενές 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ κλάδος 

ΠΕ 9 Γεωπόνων 

5 

1 

4 

ΠΕ 13 Βιολόγων 

6 

1 

5 

ΠΕ 14 Δασολόγων 

2 

0 

2 

ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών 
(ΚΕΠ) 

3 

1 

2 

ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος 

3 

0 

3 

ΠΕ Δημοσιογράφων 

1 

0 

1 

ΠΕ Αρχειονόμων 

2 

0 

2 

ΠΕ Ιατρών 

3 

0 

3 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ κλάδος 

ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων 

2 

0 

2 

ΤΕ 11 Εποπτών Δημόσιας Υγείας 

6 

0 

6 

ΤΕ 13 Τεχνολόγοι Γεωπόνοι Φυτικής 
Παραγωγής 

8 

1 

7 

ΤΕ 13 Τεχνολόγοι Γεωπόνοι Ζωικής 
Παραγωγής 

2 

0 

2 

ΤΕ 19 Τεχνολόγοι Πληροφορικής 

6 

1 

5 

ΤΕ 22 Διοίκησης Μονάδων Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης 

6 

0 

6 

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων 
Τέχνης 

6 

0 

6 

ΤΕ Δημοσιογράφων 

1 

0 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ κλάδος 

ΔΕ 2 Εποπτών Καθαριότητας και Βοηθοί 

4 

0 

4 

ΔΕ 6 Σχεδιαστών 

10 

3 

7 

ΔΕ 26 Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων 

10 

2 

8 

ΔΕ 28 Χειριστές Μηχανημάτων Έργων 

30 (2 προσωποπαγείς) 

6 (2 προσωποπαγείς) 

24 

ΔΕ 29 Οδηγοί Αυτοκινήτων 

52 (2 προσωποπαγείς) 

13 (2 προσωποπαγείς) 

39 

ΔΕ 35 Δεντροκηπουροί- Δεντροκόμοι 
Κηπουροί - Ανθοκόμοι 

83 (10 προσωποπαγείς) 

26 (10 προσωποπαγείς) 

57 

ΔΕ 38 Χειριστές Η/Υ 

20 

1 

19 

ΔΕ Εποπτών - Φυλάκων Σχολικών Κτιρίων 

6 

0 

6 

ΔΕ Δημοσιογράφων 

2 

0 

2 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ κλάδος 

ΥΕ 1 Κλητήρες, Θυρωροί, Φύλακες Γ ενικών 
Καθηκόντων 

33 

5 

28 

ΥΕ 11 Νεωκόροι 

1 

0 

1 
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ΥΕ 16 Καθαρίστριες, Εργάτες 

Νεκροταφείου, Εργάτες Καθαριότητας, 
Εργάτες Βοηθοί Εργασιών, Εργάτες 

Κήπων, Εργάτες ψεκασμού, Προσωπικό 
Καθαριότητας 

279 (11 προσωποπαγείς) 

41 (11 προσωποπαγείς) 

238 

ΣΥΝΟΛΟ 

592 

102 

490 


Β. πρώην Δήμος ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 

1. Την αυτοδίκαιη κατάργηση είκοσι δύο (22) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού που προβλέπονται 
από τον οικείο οργανισμό του πρώην Δήμου Νότιας Ρόδου, όπως αναλυτικά προσδιορίζονται, κατά κατηγορία 
και κλάδο, ως ακολούθως: 


ΠΙΝΑΚΑΣ Α 

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ 
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ 

Προβλεπόμενες 
οργανικές θέσεις 
(Α+Β) 

Καλυμμένες 

(Α) 

Κενές 

(Β) 

Κενές που εξαιρούνται 
από την κατάργηση, 
κατ. Εφαρμογή των 
περ. α ή/και β της 
παρ. Ια του αρ. 33 του 
ν. 4024/2011 

Καταργούμενες 
κενές (Β μείον 
Γ+Δ) 

περ. α (Γ) 

περ. β (Δ) 

Κατηγορία ΠΕ 

Πολιτικών Μηχανικών 

2 

1 

1 



1 

Κατηγορία ΠΕ6 

Τοπογράφων -Μηχανικών 

2 

1 

1 



1 

Κατηγορία ΠΕ10 

Καθηγητών 

2 

1 

1 



1 

Κατηγορία ΠΕ9 

Γ εωπόνων 

1 

1 

0 



0 

Κατηγορία ΠΕ5 

Μηχανολόγων -Μηχανικών 

1 

1 

0 



0 

Κατηγορία ΔΕΙ 

Διοικητικών 

10 

6 

4 



4 

Κατηγορία ΔΕ2 

Εποπτών Καθαριότητας 

1 

1 

0 



0 

Κατηγορία ΔΕ 

Διεκπεραίωσης Πολιτών 

2 

2 

0 



0 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ30 

Τεχνιτών Υδραυλικών 

5 

1 

4 


1 

3 

Κατηγορία ΔΕ5 

Δομικών Έργων 

2 

1 

1 



1 

Κατηγορία ΔΕ23 

Δημοτικής Αστυνομίας 

3 

2 

1 



1 

Κατηγορία ΔΕ26 
Μηχανοτεχνιτών 

Αυτοκίνητων 

2 

0 

2 


1 

1 

Κατηγορία ΔΕ 38 

Προσωπικό Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών 

3 

2 

1 



1 

Κατηγορία ΥΕ16 

Καθαρίστρια Εσωτερικών 
χώρων 

2 

1 

1 



1 

Κατηγορία ΥΕ 16 

Υδρονομέων 

2 

1 

1 


1 

0 
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Κατηγορία ΥΕ16 

Εργάτης Συνοδός 
Απορριμματοφόρου 

6 

3 

3 



3 

Κατηγορία ΥΕ16 Κλητήρων 
Θυρωρών 

1 

1 

0 



0 








Κατηγορία ΥΕ16 Εργατών 

Γενικών Καθηκόντων 

7 

3 

4 



4 

ΣΥΝΟΛΟ 

54 

29 

25 


3 

22 


2. Ότι οι κενές οργανικές θέσεις, κατά κατηγορία και κλάδο προσωπικού, οι οποίες υπερβαίνουν το 60% των 
προβλεπόμενων στον οικείο οργανισμό οργανικών θέσεων, έχουν ως ακολούθως: 


ΠΙΝΑΚΑΣ Β 

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

Προβλεπόμενες 
οργανικές θέσεις 

Καλυμμένες θέσεις 

κενές 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΙ 

Διοικητικού Οικονομικού 

3 

1 

2 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ4 

Αρχιτεκτόνων 

1 

0 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 

Θέματα Περιβάλλοντος 

1 

0 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ3 

Πολιτικών Μηχανικών 

1 

0 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ4 

Τεχνολόγων -Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών 

2 

0 

2 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ5 

Τεχνολόγων Τοπογράφων 

1 

0 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ13 

Τεχνολόγων Δασοπόνων Γεωτεχνικών 

2 

0 

2 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ17 

Διοικητικών Λογιστών 

3 

1 

2 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ22 

Διοίκησης Μονάδων Τοπ. Αυτ./σης 

1 

0 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ23 

Δημοτικής Αστυνομίας 

1 

0 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙ 

Γρ. Υποστήριξης Δήμαρχου 

2 

0 

2 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 1 

Γ ρ. Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων 

1 

0 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙ 

Αυτοτελές Γ ρ. Εποικ.Πολι. θεμάτων και 
Τουρισμού 

1 

0 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ3 

Τηλεφωνητών 

1 

0 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙ5 

Εισπρακτόρων 

1 

0 

1 

Κατηγορία ΔΕ24 

Ηλεκτρολόγων -Ηλεκτροτεχνίτες 

3 

1 

2 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ28 

Χειριστών Μηχανημάτων 

5 

1 

4 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 29 

Οδηγών Αυτοκινήτων 

8 

3 

5 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ30 

Τ εχνιτών Γ ενικά 

3 

0 

3 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ30 

Ηλεκτροσυγκολλητών 

1 

0 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ30 

Τεχνιτών (Οικοδόμων ) 

2 

0 

2 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 1 

Ψυκτικών Εγκαταστάσεων 

1 

0 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ16 

Εργάτες Καθαριότητας 

6 

1 

5 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ16 

Εργατών Κοιμητηρίων 

2 

0 

2 

ΣΥΝΟΛΟ 

53 

8 

45 


Γ. πρώην Δήμος ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

1. Την αυτοδίκαιη κατάργηση σαράντα οκτώ (48) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού που προβλέπο- 
νται από τον οικείο οργανισμό του πρώην Δήμου Πεταλούδων, όπως αναλυτικά προσδιορίζονται, κατά κατηγορία 
και κλάδο, ως ακολούθως: 


ΠΙΝΑΚΑΣ Α 

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

Προβλεπόμενες 
οργανικές θέσεις 
(Α+Β) 

Καλυμμένες 

(Α) 

Κενές 

(Β) 

Κενές που εξαιρούνται 
από την κατάργηση, 
κατ. Εφαρμογή των 
περ. α ή/και β της παρ. 
Ια του αρ. 33 του ν. 
4024/2011 

Καταργούμενες 
κενές (Β μείον 
Γ+Δ) 

περ. α (Γ) 

περ. β (Δ) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 

Κλάδος ΠΕΙ Διοικητικού 

3 

3 

0 



0 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 

Κλάδος ΠΕ5 Ηλεκτρ./Μηχ. 
Μηχανικών 

2 

1 

1 



1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 

Κλάδος ΠΕ6 Τοπογράφων - 
Μηχανικών 

2 

1 

1 



1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 

Κλάδος ΠΕ11 Πληροφορικής 

1 

1 

0 



0 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 

Κλάδος ΠΕ 
Περιβαλλοντολόγων 

1 

1 

0 



0 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 

Κλάδος ΠΕ Διεκπεραίωσης 
Υποθέσεων Πολιτών 

1 

1 

0 



0 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 

Κλάδος ΠΕ23 Ειδικού 
Προσωπικού (Δημοτική 
Αστυνομία) 

1 

1 

0 



0 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 

Κλάδος ΤΕ3 Πολιτικών 
Δομικών Έργων 

2 

1 

1 



1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 

Κλάδος ΤΕ17 Διοικητικού - 
Λογιστικού 

5 

2 

3 



3 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 

Κλάδος ΤΕ23 Ειδικού 
Προσωπικού (Δημοτική 
Αστυνομία) 

1 

1 

0 



0 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 

Κλάδος ΤΕ Ειδικής 
Κατηγορίας 

1 

1 

0 



0 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 

Κλάδος ΔΕΙ Διοικητικών 

35 

17 

18 



18 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 

Κλάδος ΔΕ2 Εποπτών 
Καθαριότητας 

2 

1 

1 



1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 

Κλάδος ΔΕ5 Δομικών 

Έργων 

3 

2 

1 



1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 

Κλάδος ΔΕ23 Ειδικής 
Υπηρεσίας (Δημοτική 
Αστυνομία) 

7 

7 

0 



0 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 

Κλάδος ΔΕ Διεκπεραίωσης 
Υποθέσεων Πολιτών 

5 

3 

2 



2 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 

Κλάδος ΔΕ24 

Ηλεκτρολόγων 

4 

3 

1 



1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 

Κλάδος ΔΕ26 
Μηχανοτεχνιτών 

2 

1 

1 



1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 

Κλάδος ΔΕ28 Χειριστών 
Μηχανημάτων (Εργων) 

6 

3 

3 



3 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 

Κλάδος ΔΕ30 Τεχνιτών 

9 

10 

0 



0 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 

Κλάδος ΔΕ29 Οδηγών 
Αυτοκινήτων 

11 

7 

4 



4 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 

Κλάδος ΥΕ2 Εποπτών 
Καθαριότητας 

1 

1 

0 



0 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 

Κλάδος ΥΕ16 Εργατών 

37 

26 

11 



11 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 

Κλάδος ΥΕ16 Προσωπικό 
Καθαριότητας 
(προσωποπαγείς θέσεις) 

2 

2 

0 



0 


























ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


4089 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 

Κλάδος ΥΕ16 Εργατών 
Κοιμητηρίων 

2 

2 

0 



0 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 

Κλάδος ΥΕ14 Βοηθ. 
Μαγείρων 

(προσωποπαγείς θέσεις) 

1 

1 

0 



0 

ΣΥΝΟΛΟ 

147 

100 

48 



48 


2. Ότι οι κενές οργανικές θέσεις, κατά κατηγορία και κλάδο προσωπικού, οι οποίες υπερβαίνουν το 60% των 
προβλεπόμενων στον οικείο οργανισμό οργανικών θέσεων, έχουν ως ακολούθως: 


ΠΙΝΑΚΑΣ Β 




ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

Προβλεπόμενες οργανικές 
θέσεις 

Καλυμμένες 

Κενές 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Κλάδος ΠΕ 

Οικονομολόγων (Διοικητικού - Οικονομικού) 

3 

1 

2 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 

Κλάδος ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών 

3 

1 

2 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 

Κλάδος ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων 

2 

0 

2 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 

Κλάδος ΠΕ Κοινωνιολογίας 

1 

0 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 

Κλάδος ΠΕ Στατιστικής 

1 

0 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 

Κλάδος ΠΕ Ιατρών 

1 

0 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 

Κλάδος ΠΕ Επικοινωνίας, Μ.Μ.Ε., Δημοσίων, 
Διεθνών Σχέσεων 

1 

0 

1 

Κλάδος ΤΕ4 

Μηχαν. Ηλεκτρ. Μηχανικών 

1 

0 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 

Κλάδος ΤΕ5 Τεχν. Τοπογράφων Μηχανικών 

1 

0 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 

Κλάδος ΤΕ11 Εποπτών Δημ. Υγείας 

1 

0 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 

Κλάδος ΤΕ13 Φυτικής Παραγωγής 

1 

0 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 

Κλάδος ΤΕ19 Πληροφορικής 

2 

0 

2 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 

Κλάδος ΤΕ22 Διοίκησης Μονάδων Τοπικής 
Αυτ/σης 

1 

0 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 

Κλάδος ΤΕ Δασοπονίας, Φυσικού 
Περιβάλλοντος 

1 

0 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 

Κλάδος ΔΕ6 Σχεδιαστών 

2 

0 

2 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 

Κλάδος ΔΕ14 Ελεγκτών 

2 

0 

2 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 

Κλάδος ΔΕ15 Εισπρακτόρων 

2 

0 

2 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 

Κλάδος ΔΕ27 Ηλεκτροτεχνιτών 

1 

0 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 

Κλάδος ΔΕ38 Χειριστών Η/Υ 

5 

0 

5 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 

Κλάδος ΔΕ Δημοσιογράφων 

1 

0 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 

Κλάδος ΔΕ Αποθηκάριων 

1 

0 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 

Κλάδος ΥΕ Κλητήρων 

3 

1 

2 

ΣΥΝΟΛΟ 

37 

3 

34 


Δ. πρώην Δήμος ΛΙΝΔΙΩΝ 

1. Την αυτοδίκαιη κατάργηση είκοσι μίας (21) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού που προβλέπονται 
από τον οικείο οργανισμό του πρώην Δήμου Λινδίων, όπως αναλυτικά προσδιορίζονται, κατά κατηγορία και 
κλάδο, ως ακολούθως: 


ΠΙΝΑΚΑΣ Α 

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

Προβλεπόμενες 
οργανικές 
θέσεις (Α+Β) 

Καλυμμένες 

(Α) 

Κενές 

(Β) 

Κενές που εξαιρούνται 
από την κατάργηση, 
κατ. Εφαρμογή των 
περ. α ή/και β της παρ. 
Ια του αρ. 33 του ν. 
4024/2011 

Καταργούμενες 
κενές (Β μείον 
Γ+Δ) 

περ. α (Γ) 

περ. β (Δ) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ κλάδος 

ΠΕ 1 Διοικητικών (Διοικ. 
Οικονομολ.-Οικον. 

Λογιστικ.) 

4 

2 

2 



2 

ΠΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών 

2 

1 

1 


1 

0 

ΠΕ 4 Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών 

1 

1 

0 



0 

ΠΕ 5 Μηχανολόγων- 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

1 

1 

0 



0 

ΠΕ 6 Τοπογράφων 
Μηχανικών 

1 

1 

0 



0 

ΠΕ 11 Πληροφορικής 

1 

1 

0 



0 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ κλάδος 

ΤΕ 3 Τεχνολόγων 

Πολιτικών Μηχανικών 

2 

2 

0 



0 

ΤΕ 4 Τ εχνολόγων 

Μηχανολ.-Ηλεκτρολόγων 

Μηχ/κων 

1 

0 

1 


1 

0 

ΤΕ 17 Διοικητικών - 
Λογιστών 

7 

3 

4 



4 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ κλάδος 

ΔΕ Διεκπεραίωσης 
Υποθέσεων Πολιτών (ΚΕΠ) 

2 

2 

0 



0 

ΔΕ 1 Διοικητικών 

17 

13 

4 



4 

ΔΕ 2 Εποπτών 
Καθαριότητας 

2 

2 

0 



0 
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ΔΕ 5 Δομικών Έργων 

1 

1 

0 



0 

ΔΕ 23 Ειδικού Προσωπικού 

10 

7 

3 



3 

ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγων 

3 

2 

1 



1 

ΔΕ 26 Μηχανοτεχνιτών 
Αυτοκινήτων 

1 

1 

0 



0 

ΔΕ 28 Χειριστών 
Μηχανημάτων Έργων 

2 

2 

0 



0 

ΔΕ 29 Οδηγών 

Αυτοκινήτων 

10 

5 

5 



5 

ΔΕ 30 Τεχνιτών 
(υδραυλικών) 

4 

3 

1 



1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ κλάδος 

ΥΕ 1 Κλητήρων-Θυρωρών 

1 

1 

0 



0 

ΥΕ 16 Εργατών καθαρ. 
εσωτ.χώρων 

2 

1 

1 



1 

ΥΕ 16 Εργατών Γενικών 
Καθηκόντων 

6 

6 

0 



0 

ΣΥΝΟΛΟ 

81 

58 

23 


2 

21 


2. Ότι οι κενές οργανικές θέσεις, κατά κατηγορία και κλάδο προσωπικού, οι οποίες υπερβαίνουν το 60% των 
προβλεπόμενων στον οικείο οργανισμό οργανικών θέσεων, έχουν ως ακολούθως: 


ΠΙΝΑΚΑΣ Β 

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

Προβλεπόμενες 
οργανικές θέσεις 

Καλυμμένες 

Κενές 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ κλάδος 

ΠΕ 7 Χημικών 

1 

0 

1 

ΠΕ 9 Γεωπόνων 

1 

0 

1 

ΠΕ 14 Δασολόγων 

1 

0 

1 

ΠΕ 23 Ειδικού Προσωπικού 

1 

0 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ κλάδος 

ΤΕ 5 Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχ/κών 

1 

0 

1 

ΤΕ 11 Επόπτης Δημόσιας Υγείας 

1 

0 

1 

ΤΕ 13 Τεχν.Γεωπόνων 

1 

0 

1 

ΤΕ 22 Διοίκησης Μονάδων Τοπ.Αυτοδ/σης 

2 

0 

2 

ΤΕ 23 Ειδικού Προσωπικού 

1 

0 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ κλάδος 




ΔΕ 3 Τηλεφωνητών 

1 

0 

1 

ΔΕ 4 Μηχανοστασιαρχών 

1 

0 

1 

ΔΕ 6 Σχεδιαστών 

1 

0 

1 

ΔΕ14 Ελεγκτών εσόδων-εξόδων 

1 

0 

1 

ΔΕ 15 Εισπρακτόρων 

1 

0 

1 

ΔΕ 27 Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων 

1 

0 

1 

ΔΕ 30 Τεχνιτών (Οικοδομ.) 

3 

0 

3 

ΔΕ 30 Τεχνιτών (Ηλεκτροσυγκολλητών) 

1 

0 

1 
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ΔΕ 35 Δενδροκηπουρών 

1 

0 

1 

ΔΕ 38 Χειριστών Η/Υ 

2 

0 

2 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ κλάδος 

ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας 

11 

0 

11 

ΥΕ 16 Εργατών Ύδρευσης 

3 

0 

3 

ΥΕ 16 Επιμέλειας κήπων,δενδροστοιχιών 

1 

0 

1 

ΣΥΝΟΛΟ 

38 

0 

38 


Ε. πρώην Δήμος ΚΑΜΕΙΡΟΥ 

1. Την αυτοδίκαιη κατάργηση έντεκα (11) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού που προβλέπονται από 
τον οικείο οργανισμό του πρώην Δήμου Καμείρου, όπως αναλυτικά προσδιορίζονται, κατά κατηγορία και κλάδο, 
ως ακολούθως: 


ΠΙΝΑΚΑΣ Α 

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ 
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ 

Προβλεπόμενες 
οργανικές θέσεις 
(Α+Β) 

Καλυμμένες 

(Α) 

Κενές 

(Β) 

Κενές που εξαιρούνται 
από την κατάργηση, 
κατ. Εφαρμογή των 
περ. α ή/και β της 
παρ. Ια του αρ. 33 του 
ν. 4024/2011 

Καταργούμενες 
κενές (Β μείον 
Γ+Δ) 

περ. α (Γ) 

περ. β (Δ) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Κλάδος 
ΠΕΙΟικονομικού 

2 

1 

1 

0 

0 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Κλάδος 

ΠΕ 4 Αρχιτεκτόνων 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Κλάδος 

ΠΕ 5 Μηχανολόγων 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Κλάδος 

ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ Κλάδος 

ΤΕ17 Διοικητικού-Λογιστικού 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ Κλάδος 

ΤΕ19 Πληροφορικής 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ Κλάδος 

ΤΕ Διεκπεραίωσης υποθέσεων 
πολιτών 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Κλάδος 
ΔΕΙΔιοικητικού 

11 

7 

4 

0 

0 

4 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Κλάδος 

ΔΕ23 Ειδικού Προσωπικού 

2 

1 

1 

0 

0 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Κλάδος 

ΔΕ29 Οδηγών 

6 

6 

0 

0 

0 

0 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Κλάδος 

ΔΕ 30 Υδραυλικών 

4 

3 

1 

0 

0 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Κλάδος 

ΔΕ 30 Δενδροκηπουρών 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Κλάδος 

ΔΕ Διεκπεραίωσης υποθέσεων 
πολιτών 

2 

2 

0 

0 

0 

0 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ Κλάδος 

ΥΕ 16 Εργατών Καθαρ. εσωτ. 
χώρων 

2 

1 

1 

0 

0 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ Κλάδος 

ΥΕ 16 Εργατών Γενικών 
Καθηκόντων 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ Κλάδος 

ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας 

9 

6 

3 

0 

0 

3 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 

Κλάδος ΥΕ 16 Εργατών 
κήπων, δενδροστοιχιών 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

ΣΥΝΟΛΟ 

48 

37 

11 

0 

0 

11 


2. Ότι οι κενές οργανικές θέσεις, κατά κατηγορία και κλάδο προσωπικού, οι οποίες υπερβαίνουν το 60% των 
προβλεπόμενων στον οικείο οργανισμό οργανικών θέσεων, έχουν ως ακολούθως: 


ΠΙΝΑΚΑΣ Β 

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

Προβλεπόμενες 
οργανικές θέσεις 

Καλυμμένες 

Κενές 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 1 Διοικητικού Οικονομικού 

2 

0 

2 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΙ Λογιστικού 

1 

0 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ Δημοσίων Σχέσεων ή 

Δημοσιογραφίας 

1 

0 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ7 Χημικών 

1 

0 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 9 Γεωπόνων 

1 

0 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 

ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ 1 Βιβλιοθηκονόμων 

1 

0 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 

ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ 2 Κοινωνικών Λειτουργών 

1 

0 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 

ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ 17 Λογιστικού 

4 

1 

3 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 

ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ 22 Διοίκησης Μονάδων Τοπικής 
Αυτοδ/σης 

1 

0 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ 5 Δομικών Έργων 

1 

0 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων 

2 

0 

2 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ 28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων 

1 

0 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ 30 Τεχνιτών Οικοδομών 

2 

0 

2 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ 38 Χειριστών Η/Υ 

1 

0 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 

ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ 1 Κλητήρων 

1 

0 

1 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 

ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ 16'Υδρευσης -Αποχέτευσης 

3 

1 

2 

ΣΥΝΟΛΟ 

24 

2 

22 


ΣΤ. πρώην Δήμος ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

1. Την αυτοδίκαιη κατάργηση εξήντα (60) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού που προβλέπονται 
από τον οικείο οργανισμό του πρώην Δήμου Καλλιθέας, όπως αναλυτικά προσδιορίζονται, κατά κατηγορία και 
κλάδο, ως ακολούθως: 


ΠΙΝΑΚΑΣ Α 

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

Προβλεπόμενες 
οργανικές θέσεις 
(Α+Β) 

Καλυμμένες 

(Α) 

Κενές 

(Β) 

Κενές που εξαιρούνται 
από την κατάργηση, 
κατ. Εφαρμογή των 
περ. α ή/και β της παρ. 
Ια του αρ. 33 του ν. 
4024/2011 

Καταργούμενες 
κενές (Β μείον 
Γ+Δ) 

περ. α (Γ) 

περ. β (Δ) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 







Κλάδος ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών 

5 

2 

3 



3 

Κλάδος ΠΕ5 Μηχανολόγων Μηχα¬ 
νικών 

2 

1 

1 



1 

Κλάδος ΠΕ9 Γεωπόνων 

3 

2 

1 



1 

Κλάδος ΠΕ 11 Πληροφορικής 

2 

1 

1 



1 

ΠΕ 23 Ειδικής Υπηρεσίας 

1 

1 

0 



0 

ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων 
Πολιτών 

3 

3 

0 



0 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 







Κλάδος ΤΕ2 

Κοινωνικών 

Λειτουργών 

(προσωποπαγείς θέσεις) 

1 

1 

0 



0 

Κλάδος ΤΕ4 

τεχνολόγων -μηχανολόγων- 
ηλεκτρολόγων 

2 

1 

1 



1 

Κλάδος ΤΕ13 

Τεχνολόγων γεωπονίας 
(προσωποπαγής θέση) 

1 

1 

0 



0 

Κλάδος ΤΕ17 

Διοικητικών-Λογιστών 

3 

2 

1 



1 

Κλάδος ΤΕ 23 ειδικής υπηρεσίας 

4 

4 

0 



0 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 







Κλάδος ΔΕΙ Διοικητικών 

28 

(9 προσωποπαγείς) 

18 

(9 προ- 
σωπ.) 

10 



10 

Κλάδος ΔΕ2 εποπτών 
καθαριότητας 

3 

3 

0 



0 

Κλάδος ΔΕ7 Βοηθών Νοσοκόμων 
(προσωποπαγής θέση) 

1 

1 

0 



0 

Κλάδος ΔΕ 23 Ειδικού προσωπικού 

11 

(1 προσωποπαγής) 

7 

(1 προσωπ.) 

4 



4 
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Κλάδος ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων 

11 

(1 προσωποπαγής) 

5 

(1 προσωπ.) 

6 



6 

Κλάδος ΔΕ 26 Μηχανοτεχνιτών 
Αυτοκινήτων 

5 

(1 προσωποπαγής) 

3 

(1 προσωπ.) 

2 



2 

Κλάδος ΔΕ29 οδηγών αυτοκινήτων 
(προσωποπαγείς θέσεις) 

24 

(6 προσωποπαγείς) 

10 

(6 προ¬ 
σωπ.) 

14 



14 

Κλάδος ΔΕ30 τεχνιτών 

27 

(3 προσωποπαγείς) 

15 

(3 προ¬ 
σωπ.) 

12 



12 

Κλάδος ΔΕ 38 χειριστών Η/Υ 

2 

2 

0 



0 

Κλάδος ΔΕ ναυαγοσώστες 

1 

1 

0 



0 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 







Κλάδος ΥΕ1 κλητήρων- θυρωρών 

3 

2 

1 



1 

Κλάδος ΥΕ 16 εργατών κήπων 

4 

(2 προσωποπαγείς) 

4 

(2 προ¬ 
σωπ.) 

0 



0 

Κλάδος ΥΕ 16 εργατών καθαριότη¬ 
τας εσωτερικών χώρων 

7 

(2 προσωποπαγείς) 

4 

(2 προ¬ 
σωπ.) 

3 



3 

Κλάδος ΥΕ 16 εργατών 
(προσωποπαγείς θέσεις) 

3 

3 

0 



0 

ΣΥΝΟΛΟ 

157 

97 

60 



60 


2. Ότι οι κενές οργανικές θέσεις, κατά κατηγορία και κλάδο προσωπικού, οι οποίες υπερβαίνουν το 60% των 
προβλεπόμενων στον οικείο οργανισμό οργανικών θέσεων, έχουν ως ακολούθως: 


ΠΙΝΑΚΑΣ Β 

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

Προβλεπόμενες 
Οργανικές θέσεις 

Καλυμμένες 

Κενές 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 




Κλάδος ΠΕΙ Διοικητικών 

10 

2 

8 

Κλάδος ΠΕ 1 Οικονομολόγων 

4 

1 

3 

Κλάδος ΠΕΙ Οικονομικού Λογιστικού 

1 

0 

1 

Κλάδος ΠΕ Τεχνικός Ασφαλείας 

1 

0 

1 

Κλάδος ΠΕ Μηχανικός Περιβάλλοντος 

1 

0 

1 

Κλάδος ΠΕ 4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

3 

1 

2 

Κλάδος ΠΕ6 τοπογράφων μηχανικών 

3 

1 

2 

ΠΕ Δημοσιογράφων 

1 

0 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 




Κλάδος ΤΕ3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών 

2 

0 

2 

Κλάδος ΤΕ5 τοπογράφων μηχανικών 

2 

0 

2 

Κλάδος ΤΕ11 επόπτης δημόσιας υγείας 

2 

0 

2 

Κλάδος ΤΕ13 Τεχνολόγων γεωπονίας 

2 

0 

2 

Κλάδος ΤΕ22 Διοίκησης Μονάδων Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης 

1 

0 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 
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Κλάδος ΔΕ5 Δομικών Έργων 

1 

0 

1 

Κλάδος ΔΕ15 εισπρακτόρων 

3 

1 

2 

Κλάδος ΔΕ27 Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων 

3 

1 

2 

Κλάδος ΔΕ28 χειριστών μηχανημάτων έργων 

16 

(3 προσωποπαγείς) 

6 

(3 προσωποπαγείς) 

10 

Κλάδος ΔΕ 35 κηπουρών 

6 

1 

5 

Κλάδος ΔΕ τεχνιτών Η/Υ 

1 

0 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 




Κλάδος ΥΕ2 επιστατών καθαριότητας 

4 

0 

4 

Κλάδος ΥΕ 16 εργατών γενικά 

10 

3 

7 

Κλάδος ΥΕ 16 εργατών καθαριότητας 

35 

11 

24 

Κλάδος ΥΕ 16 εργατών ύδρευσης-αποχέτευσης 

2 

0 

2 

ΣΥΝΟΛΟ 

114 

28 

86 


Ζ. πρώην Δήμος ΑΦΑΝΤΟΥ 

1. Την αυτοδίκαιη κατάργηση εικοσιοκτώ (28) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού που προβλέπονται 
από τον οικείο οργανισμό του πρώην Δήμου Αφάντου, όπως αναλυτικά προσδιορίζονται, κατά κατηγορία και 
κλάδο, ως ακολούθως: 


ΠΙΝΑΚΑΣ Α 

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

Προβλεπόμενες 
οργανικές 
θέσεις (Α+Β) 

Καλυμμένες 

(Α) 

Κενές 

(Β) 

Κενές που εξαιρούνται 
από την κατάργηση, κατ. 
Εφαρμογή των περ. α ή/ 
και β της παρ. Ια του αρ. 
33 του ν. 4024/2011 

Καταργούμενες 
κενές (Β μείον 
Γ+Δ) 

περ. α (Γ) 

περ. β (Δ) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 

Κλάδος Διοικητικών 

2 

1 

1 

.... 

— 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 

Κλάδος Διοικητικού - Οικονομικού 

3 

2 

1 

.... 

.... 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 

Κλάδος Οικονομικού - Λογιστικ. 

1 

1 

0 

.... 

— 

0 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 

Κλάδος Αρχιτεκτόνων Μηχ/κών 

2 

1 

1 

— 

... 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 

Κλάδος Μηχανολόγων Μηχ/κων 

2 

1 

1 

— 

... 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 

Κλάδος Τοπογράφων Μηχ/κων 

2 

2 

0 

—- 

— 

0 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 

Κλάδος Γεωπόνων 

2 

1 

1 

.... 

... 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 

Κλάδος Δημοτικής Αστυνομίας 

3 

2 

1 

.... 

— 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 

Κλάδος Τεχνολ. Μηχανολόγων/ 
Ηλεκτρολ. 

2 

1 

1 


... 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 

Κλάδος Βρεφονηπιοκομίας 
(προσωποπαγείς) 

1 

1 

0 



0 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 

Κλάδος Δημοτικής Αστυνομίας 

3 

2 

1 


— 

1 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 

Κλάδος Διοικητικού 

18 

9 

9 

.... 

— 

9 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 

Κλάδος Διεκπεραίωσης 
Υποθέσεων Πολιτών 

2 

2 

0 


— 

0 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 

Κλάδος Εποπτών Καθαριότητας 

2 

1 

1 


.... 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 

Κλάδος Δομικών έργων 

1 

1 

0 

.... 

... 

0 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 

Κλάδος Ειδ. Προσωπικού 
(Δημοτικής Αστυνομίας) 

10 

6 

4 

.... 

— 

4 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 

Κλάδος Ηλεκτρολόγων 

4 

3 

1 

.... 

.... 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 

Κλάδος Χειριστών Μηχανημάτων 
Εργων 

2 

1 

1 

.... 

... 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Κλάδος Τεχνιτών 

4 

2 

2 

— 

— 

2 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 

Κλάδος Κλητήρων Θυρωρών 

4 

4 

0 

.... 

.... 

0 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ Οδοκαθαριστών 

6 

4 

2 

— 

— 

2 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 

Κλάδος Εργάτης ύδρευσης 

1 

1 

0 

.... 

... 

0 

ΣΥΝΟΛΟ 

77 

49 

28 

0 

0 

28 


2. Ότι οι κενές οργανικές θέσεις, κατά κατηγορία και κλάδο προσωπικού, οι οποίες υπερβαίνουν το 60% των 
προβλεπόμενων στον οικείο οργανισμό οργανικών θέσεων, έχουν ως ακολούθως: 


ΠΙΝΑΚΑΣ Β 

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

Προβλεπόμενες 
Οργανικές θέσεις 

Καλυμμένες 

Κενές 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 

Κλάδος Κοινωνιολόγος 

1 

0 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 

Κλάδος Πολιτ. Μηχανικών 

4 

1 

3 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 

Κλάδος Πληροφορικής 

1 

0 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 

Κλάδος Δασολόγων 

1 

0 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 

Κλάδος Τεχνολόγων 
Πολιτικών Μηχανικών 

2 

0 

2 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 

Κλάδος Γεωπονίας 

1 

0 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 

Κλάδος Τ εχνολόγων 
Διοικητικού - Λογιστικού 

4 

1 

3 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 

Κλάδος Τηλεφωνητών 

1 

0 

1 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 

Κλάδος 

Μηχανοτεχνιτών Αυτ/των 

2 

0 

2 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 

Κλάδος 

Ηλεκτροτεχνιτών Αυτ/των 

1 

0 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 

Κλάδος Οδηγών Αυτ/των 

7 

2 

5 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 

Κλάδος Δενδροκηπουρών 

2 

0 

2 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 

Κλάδος Χειριστών Η/Υ 

4 

0 

4 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 
Δημοσιογράφων 

2 

0 

2 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 
Ναυαγοσωστών 

2 

0 

2 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 

Κλάδος Νεωκόρων 

2 

0 

2 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 

Κλάδος Εργατών Γενικών 
Καθηκόντων 

3 

0 

3 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 

Κλάδος Εργατών 
Καθαριότητας 

14 

3 

11 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 

Κλάδος Εργατών κήπων 

2 

0 

2 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 

Κλάδος Εργατών 
συντήρησης 

2 

0 

2 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 

Κλάδος Φυλάκων 

2 

0 

2 

ΣΥΝΟΛΟ 

60 

7 

53 


Η. πρώην Δήμος ΙΑΛΥΣΟΥ 

1. Την αυτοδίκαιη κατάργηση εικοσιεννέα (29) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού που προβλέπο- 
νται από τον οικείο οργανισμό του πρώην Δήμου Ιαλυσού, όπως αναλυτικά προσδιορίζονται, κατά κατηγορία και 
κλάδο, ως ακολούθως: 


ΠΙΝΑΚΑΣ Α 

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

Προβλεπόμενες 
οργανικές 
θέσεις (Α+Β) 

Καλυμμένες 

(Α) 

Κενές 

(Β) 

Κενές που εξαιρούνται 
από την κατάργηση, κατ. 
Εφαρμογή των περ. α ή/ 
και β της παρ. Ια του αρ. 
33 του ν. 4024/2011 

Καταργούμενες 
κενές (Β μείον 
Γ+Δ) 

περ. α (Γ) 

περ. β (Δ) 

ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 







Δικηγόρων 

1 

1 

0 



0 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ κλάδος 







ΠΕ 1 Οικονομολόγων 

3 

2 

1 



1 

ΠΕ 10 Καθηγητών (Θεολογίας) 

1 

1 

0 



0 

ΠΕ 14 Γεωλόγων 

1 

1 

0 



0 
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ΠΕ 23 Ειδικής Υπηρεσίας 

2 

1 

1 



1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ κλάδος 







ΤΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών 

2 

2 

0 



0 

ΤΕ 5 Τοπογράφων Μηχανικών 

1 

1 

0 



0 

ΤΕ 23 Ειδικής Υπηρεσίας 

2 

1 

1 



1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ κλάδος 







ΔΕ 1 Διοικητικών 

15 

6 

9 



9 

ΔΕ 2 Εποπτών Καθαριότητας - 
Επιστατών 

4 

2 

2 



2 

ΔΕ 5 Δομικών Έργων 

2 

1 

1 



1 

ΔΕ 14 Ελεγκτών 

1 

1 

0 



0 

ΔΕ 15 Εισπρακτόρων 

3 

3 

0 



0 

ΔΕ 23 Ειδικού Προσωπικού 

4 

4 

0 



0 

ΔΕ 23 Ειδικού Προσωπικού 
(προσωποπαγής θέση) 

1 

1 

0 



0 

ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγων 

4 

3 

1 



1 

ΔΕ 30 Τεχνιτών Γενικά 

8 

8 

0 



0 

ΔΕ 30 Τεχνιτών Γενικά 
(προσωποπαγείς θέσεις) 

14 

14 

0 



0 

ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων 
Πολιτών (ΚΕΠ) 

1 

1 

0 



0 

ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας 

22 

9 

13 



13 

ΣΥΝΟΛΟ 

92 

63 

29 



29 


2. Ότι οι κενές οργανικές θέσεις, κατά κατηγορία και κλάδο προσωπικού, οι οποίες υπερβαίνουν το 60% των 
προβλεπόμενων στον οικείο οργανισμό οργανικών θέσεων, έχουν ως ακολούθως: 


ΠΙΝΑΚΑΣ Β 

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

Προβλεπόμενες 
οργανικές θέσεις 

Καλυμμένες 

Κενές 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ κλάδος 




ΠΕ 1 Διοικητικών 

7 

1 

6 

ΠΕ 1 Πολιτικών Επιστημών 

1 

0 

1 

ΠΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών 

4 

0 

4 

ΠΕ 4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

1 

0 

1 

ΠΕ 5 Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών 

2 

0 

2 

ΠΕ 6 Τοπογράφων Μηχανικών 

1 

0 

1 

ΠΕ 7 Χημικών Μηχανικών 

1 

0 

1 

ΠΕ 9 Γεωπόνων Φυτικής Παραγωγής ή 
Αξιοποίησης Φυτ. Πόρων 

2 

0 

2 

ΠΕ 11 Πληροφορικής 

1 

0 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ κλάδος 




ΤΕ 4 Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχ/κών 

3 

0 

3 

ΤΕ 13 Γεωπόνων 

1 

0 

1 
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Τουριστικών Επιχειρήσεων 

1 

0 

1 

ΤΕ 17 Διοικητικών Λογιστικών 

8 

1 

7 

ΤΕ 19 Πληροφορικής 

2 

0 

2 

ΤΕ 22 Διοίκηση Μονάδων Αυτοδιοίκησης 

1 

0 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ κλάδος 




ΔΕ 6 Σχεδιαστών 

1 

0 

1 

ΔΕ 26 Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων 

4 

1 

3 

ΔΕ 27 Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων 

2 

0 

2 

ΔΕ 28 Χειριστών Μηχανημάτων'Εργων 

8 

1 

7 

ΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων 

13 

3 

10 

ΔΕ 30 Τεχνιτών (Ηλεκτροσυγκολλητών) 

1 

0 

1 

ΔΕ 35 Δενδροκηπουρών 

2 

0 

2 

ΔΕ 38 Χειριστών Η/Υ 

8 

0 

8 

Εποπτών Φυλάκων Σχολικών Κτιρίων 

6 

0 

6 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ κλάδος 




ΥΕ 1 Κλητήρων- Θυρωρών - Γεν. Καθηκόντων 

4 

0 

4 

ΥΕ 11 Νεωκόρων 

2 

0 

2 

ΣΥΝΟΛΟ 

87 

7 

80 


Θ. πρώην Δήμος ΑΤΑΒΥΡΟΥ 

1. Την αυτοδίκαιη κατάργηση δεκατριών (13) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού που προβλέπονται 
από τον οικείο οργανισμό του πρώην Δήμου Αταβύρου, όπως αναλυτικά προσδιορίζονται, κατά κατηγορία και 
κλάδο, ως ακολούθως: 


ΠΙΝΑΚΑΣ Α 

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

Προβλεπόμενες 
οργανικές 
θέσεις (Α+Β) 

Καλυμμένες 

(Α) 

Κενές 

(Β) 

Κενές που 
εξαιρούνται από 
την κατάργηση, κατ. 
Εφαρμογή των περ. 
α ή/και β της παρ. 

Ια του αρ. 33 του ν. 
4024/2011 

Καταργούμενες 
κενές (Β μείον 
Γ+Δ) 

περ. α (Γ) 

περ. β (Δ) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΙ Διοικητικών 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών 

2 

1 

1 

1 

0 

0 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ6 Τοπογράφων 

Μηχανικών 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 

ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ4 Τεχν. Μηχανολόγων 
Μηχ/κών 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 

ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ13 Τεχνολογίας 

Γ εωπονίας 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 

ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ17 

Διοικητικών Λογιστών 

1 

1 

0 

0 

0 

0 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 

ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΚ/ΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ 

3 

2 

1 

0 

0 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕΙ Διοικητικών 

7 

4 

3 

0 

0 

3 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕΙ 5 

Εισπρακτόρων 

1 

0 

1 

1 

0 

0 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ23 Ειδικού Προσωπικού 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων 

2 

1 

1 

0 

0 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ26 Μηχανοτεχνιτών 
Αυτοκινήτων 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ28 

Χειριστών Μηχανημάτων Έργων 

3 

2 

1 

0 

0 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων 

4 

2 

2 

1 

0 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ30 Τεχνιτών Υδραυλικών 

4 

2 

2 

0 

0 

2 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ35 Δενδροκηπουρών 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 

ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ1 Κλητήρων θυρωρών 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 

ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

7 

2 

5 

3 

0 

2 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 

ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

4 

2 

2 

0 

0 

2 

ΣΥΝΟΛΟ 

47 

28 

19 

6 

0 

13 


2. Ότι οι κενές οργανικές θέσεις, κατά κατηγορία και κλάδο προσωπικού, οι οποίες υπερβαίνουν το 60% των 
προβλεπόμενων στον οικείο οργανισμό οργανικών θέσεων, έχουν ως ακολούθως: 


ΠΙΝΑΚΑΣ Β 

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

Προβλεπόμενες οργανι¬ 
κές θέσεις 

Καλυμμένες 

Καλυμμένες 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ5 ή ΠΕ7 Μηχανολόγων/ Ηλεκτρολόγων 
ή Χημικών Μηχανικών 

1 

0 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ9 Γεωπόνων 

1 

0 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΙ 0 Γυμναστών 

1 

0 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ14 Δασολόγων 

1 

0 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ15 Ιατρών 

1 

0 

1 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ23 Ειδικού Προσωπικού 

1 

0 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 

ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ9 Βρεφονηπιοκόμων 

1 

0 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 

ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ11 

Εποπτών Δημόσιας Υγείας 

1 

0 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 

ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ19 Πληροφορικής 

1 

0 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 

ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ22 Διοίκησης Μονάδων Τοπ. Αυτ/σης 

1 

0 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 

ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ23 Ειδικού Προσωπικού 

1 

0 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ5 ή ΔΕ6 Δομικών'Εργων ή Σχεδιαστών 

1 

0 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ8 Βοηθών Βρεφοκόμων- Παιδοκόμων 

1 

0 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ14 Ελεγκτών 

1 

0 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ22 Γεωπονικού Προσωπικού 

1 

0 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ38 Χειριστών Η/Υ 

1 

0 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 

ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ2 Επιστατών Καθαριότητας 

1 

0 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 

ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ11 Νεωκόρων 

1 

0 

1 

ΣΥΝΟΛΟ 

18 

0 

18 


I. πρώην Δήμος ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 

1. Την αυτοδίκαιη κατάργηση εννέα (9) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού που προβλέπονται από 
τον οικείο οργανισμό του πρώην Δήμου Αρχαγγέλου, όπως αναλυτικά προσδιορίζονται, κατά κατηγορία και 
κλάδο, ως ακολούθως: 


ΠΙΝΑΚΑΣ Α 

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ 
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ 

Προβλεπόμενες 
οργανικές θέ¬ 
σεις (Α+Β) 

Καλυμμένες 

(Α) 

Κενές 

(Β) 

Κενές που εξαιρούνται από 
την κατάργηση, κατ. Εφαρ¬ 
μογή των περ. α ή/και β της 
παρ. Ια του αρ. 33 του ν. 
4024/2011 

Καταργούμενες 
κενές (Β μείον 
Γ+Δ) 

περ. α (Γ) 

περ. β (Δ) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΚΛΑΔΟΣ 







ΠΕΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

6 

(1 προσωπ.) 

6 

(1 προσωπ.) 

0 

0 

0 

0 

ΠΕΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟ¬ 
ΝΟΜΙΚΟΥ (προσωποπα¬ 
γείς θέσεις) 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙ¬ 
ΚΩΝ 

3 

2 

1 

0 

0 

1 

ΠΕ4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 

1 

1 

0 

0 

0 

0 
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ΠΕ5 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ/ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑ¬ 
ΝΙΚΩΝ 

2 

1 

1 

0 

0 

1 

ΠΕ6 ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗ¬ 
ΧΑΝΙΚΩΝ 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠ. 
ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ) 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 
(προσωποπαγείς θέσεις) 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ ΚΛΑΔΟΣ 







ΔΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟ¬ 
ΜΙΑΣ 

6 

3 

3 

0 

0 

3 

ΔΕ24 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

3 

3 

0 

0 

0 

0 

ΔΕ26 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

ΔΕ28 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑ¬ 
ΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

2 

1 

1 

0 

0 

1 

ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙ¬ 
ΝΗΤΩΝ 

6 

6 

0 

0 

0 

0 

ΔΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠ. 
ΠΟΛΙΤΩΝ 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ ΚΛΑΔΟΣ 







ΥΕ2 ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙ¬ 
ΟΤΗΤΑΣ 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

ΥΕ11 ΝΕΩΚΟΡΩΝ 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

ΥΕ14 Μαγείρων 
(προσωποπαγείς θέσεις) 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟ¬ 
ΤΗΤΑΣ 

11 

(1 προσωπ.) 

10 

(1 προσωπ.) 

1 

0 

0 

1 

ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΟ¬ 
ΤΗΤΑΣ 

4 

2 

2 

0 

0 

2 

ΣΥΝΟΛΟ 

54 

45 

9 

0 

0 

9 


2. Ότι οι κενές οργανικές θέσεις, κατά κατηγορία και κλάδο προσωπικού, οι οποίες υπερβαίνουν το 60% των 
προβλεπόμενων στον οικείο οργανισμό οργανικών θέσεων, έχουν ως ακολούθως: 


ΠΙΝΑΚΑΣ Β 




ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 

ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ 

ΚΕΝΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 




ΚΛΑΔΟΣ 




ΠΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

1 

0 

1 

ΠΕ Μ.Μ.Ε. 

1 

0 

1 

ΠΕ11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

1 

0 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 




ΚΛΑΔΟΣ 




ΤΕ3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

1 

0 

1 
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ΤΕ4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

1 

0 

1 

ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙ¬ 
ΚΩΝ 

1 

0 

1 

ΤΕ13 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 

1 

0 

1 

ΤΕ17 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

1 

0 

1 

ΤΕ22 ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙ¬ 
ΚΗΣΗΣ 

1 

0 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ ΚΛΑΔΟΣ 




ΔΕΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

10 

3 

7 

ΔΕΙ ΚΛΗΤΗΡΩΝ-ΘΥΡΩΡΩΝ 

1 

0 

1 

ΔΕ5 ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

1 

0 

1 

ΔΕ14 ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 

1 

0 

1 

ΔΕ30 ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

4 

1 

3 

ΔΕ30 ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 

1 

0 

1 

ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

1 

0 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ ΚΛΑΔΟΣ 




ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

1 

0 

1 

ΣΥΝΟΛΟ 

29 

4 

25 


Με την κοινή υπουργική απόφαση του τελευταίου εδαφίου της παρ. Ια του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 θα προσ¬ 
διοριστεί ο αριθμός των κενών οργανικών θέσεων των παραπάνω κλάδων των πινάκων Β, που θα καταργηθούν. 

Με την απόφαση αυτή ανακαλείται η υπ’ αριθμ. 594/2012 απόφαση του Δημάρχου, η οποία δημοσιεύθηκε στο 
Φ.Ε.Κ. 1331/τ.Β723-04-2012 καθώς και η υπ’ αριθμ. 1041/2012 όμοια τροποποιητική η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
2121/τ.Β7ΐ1-07-2012. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Ρόδος, 15 Ιανουάριου 2013 

Ο Δήμαρχος κ.α.α 
Ο Αντιδήμαρχος 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΡΙΚΗΣ 
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